
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jo 9° : 68 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série C/2020 
Jogo: São Bento / SP X Volta Redonda / RJ 

Data: 19/09/2020 Horário: 16:00 Estádio: 


Walter Ribeiro / Sorocaba 


Rodada: 7 


Arbitragem 

Arbitro: 

Leo Simão Holanda (AB / CE) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Anderson Moreira de Farias (AB / CE) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Yuri Rodrigues Cunha (CD / CE) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

llbert Estevam da Silva (CD / SP) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Delegado Local: 

Daniel Farias Robles (FD / SP) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Eduardo Cesar Coronado Coelho (CBF / SP) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1 s Tempo 


2 S Tempo 



Entrada do mandante: 

15:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do mandante: 

17:01 

Atraso: 

Não Houve 

Entrada do visitante: 

15:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

17:01 

Atraso: 

Não Houve 

Início 1 g Tempo: 

16:00 

Atraso: Não Houve 

Início do 2 g Tempo: 

17:03 

Atraso: 

Não Houve 

Término do 1 g Tempo: 

16:48 

Acréscimo: 3 min 

Término do 2 g Tempo: 

17:53 

Acréscimo: 

5 min 

Resultado do 1 g 

Tempo: 0X1 

Resultado Final: 

1 XI 



Relação de Jogadores 


São Bento / SP 

N 2 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

30 

Paulo Vitor 

Paulo Vitor Rinaldi 

T(g) 

P 

323441 

2 

Anderson 

Anderson Moreira da Silva 

T 

P 

329818 

3 

Mareio 

Mareio Marcelo Leite ... 

T 

P 

367123 

4 

Lucas 

Lucas Rodrigues Ramo ... 

T 

P 

318248 

5 

Serginho 

Sérgio Luis Rodrigue ... 

T 

P 

186105 

6 

Allan 

Allan Vieira Reis 

T 

P 

308525 

7 

Adriel 

Adriel Coelho Macedo 

T 

P 

383556 

8 

Lucas Lima 

Lucas Eduardo Lima d ... 

T 

P 

583991 

9 

Jheimy 

Jheimy da Silva Carvalho 

T 

P 

187746 

10 

Denner 

Denner Paulino Barbosa 

T 

P 

318674 

11 

Laercio 

Laercio da Silva Carvalho 

T 

P 

552728 

20 

Bruno Henr... 

Bruno Henrique Bezerra 

R(g) 

P 

447306 

12 

Mizael 

Mizael de Almeida 

R 

P 

329405 

14 

Evandro 

Evandro Rodrigues Fi ... 

R 

P 

331411 

15 

Curumim 

Luis Henrique Messia ... 

R 

P 

374037 

16 

Erick Luis 

Erick Luis Palma dos ... 

R 

P 

333705 

17 

Jair 

Cicero Jair da Silva ... 

R 

P 

605566 

18 

Igor Soares 

Igor Soares Santana 

R 

P 

328861 

19 

Matheus 

Matheus Sao Pedro Falero R 

P 

533754 

22 

Erick 

Erick dos Santos Ferreira 

R 

P 

460062 





Volta Redonda / RJ 


N» 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Douglas 

Douglas Borges 

T(g) 

p 

184332 

2 

Oliveira 

Jheckson Silva Oliveira 

T 

p 

306314 

4 

Luan 

Luan de Assis Costa Leite 

T 

p 

187251 

5 

Bruno 

Bruno Sérgio Jaime 

T 

p 

184226 

6 

Luiz Paulo 

Luiz Paulo Franca do ... 

T 

p 

306706 

7 

Wallisson 

Wallisson Luiz Alves ... 

T 

p 

532986 

8 

Roberto 

Roberto Badermann Rebec 

T 

p 

501584 

9 

Joao Carlos 

Joao Carlos de Castr... 

T 

p 

187979 

10 

Luciano 

Luciano Francisco Paulino 

T 

p 

359865 

11 

Pedro 

Pedro Henrique Olive ... 

T 

p 

408641 

28 

Heitor 

Heitor de Araújo Pereira 

T 

p 

184109 

12 

Vinícius 

Vinícius de Olvieira... 

R(g) 

p 

379042 

13 

Julio Cesar 

Julio Cesar Amorim d ... 

R 

p 

434824 

14 

Luan 

Luan Borges Machado ... 

R 

p 

334605 

15 

William Mi ... 

William Rodrigues Go ... 

R 

p 

351679 

16 

Pedro Augusto Pedro Alves Arantes 

R 

p 

512736 

17 

Gabriel 

Gabriel Correia da Mata 

R 

p 

463595 

18 

Emerson 

Emerson Oliveira de ... 

R 

p 

369194 

19 

Daniel 

Daniel Ribeiro de Jesus 

R 

p 

423338 

20 

Bernardo 

Bernardo Vieira de Souza 

R 

p 

175729 














T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


São Bento / SP 

Volta Redonda / RJ 

Técnico: 

Edson Roberto Vieira 

Técnico: 

Luiz Henrique Vieira 

Auxiliar Técnico: 

Luiz Ronaldo Nunes Rangel 

Auxiliar Técnico: 

Sérgio Tanaka 

Médico: 

Cassio Augusto De Mello Rusconi 

Médico: 

Joao Paulo Gazarini 

Treinador De Goleiros: 

Joelson Clemente Do Bonfim 

Treinador De Goleiros: 

Alex Ricardo De Oliveira 

Preparador Físico: 

Cleber Vaz De Moraes 

Preparador Físico: 

Paulo Cesar Fagundes Borges 

Massagista: 

Mario Lucio De Goes 

Fisioterapeuta: 

Rafael Magalhaes Alves Pereira 


Gols 

Tempo 


1T/2T 

N e Tipo Nome do Jogador 

Equipe 

41:00 


1T 

9 NR Joao Carlos de Castro Ferreira 

Volta Redonda/RJ 

+4 


2T 

5 CT Bruno Sérgio Jaime 

Volta Redonda/RJ 

NR = Normal | PN = 

Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T N a 

Nome do Jogador 

Equipe 

28:00 

2T 

i 

Douglas Borges 

Volta Redonda/RJ 




Motivo: A3. Retardar o reinicio do jogo - Retardar excessivamente um tiro de meta. 



42:00 

2T 

6 

Allan Vieira Reis São Bento/SP 


Motivo: Al .2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Calçar a perna 
do seu adversário de forma temerária. 


45:00 INT TC Edson Roberto Vieira São Bento/SP 

Motivo: Al .24. Outro motivo (somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser) - Por conduta 
antidesportiva. 


TC - Técnico 


Cartões Vermelhos 

NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

Foi observado 1 minuto de silêncio em homenagem as vítimas do covid-19.acréscimos devido a parada para reidratação dos atletas e equipe de arbitragem, 
substituições e atendimento médico aos atletas. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

+1:00 

2T 

Volta Redonda/RJ 

14 - Luan Borges Machado Martins 

11 - Pedro Henrique Oliveira dos ... 

45:00 

INT 

São Bento/SP 

17 - Cicero Jair da Silva Siqueira 

8 - Lucas Eduardo Lima da Silva 

45:00 

INT 

São Bento/SP 

18 - Igor Soares Santana 

10 - Denner Paulino Barbosa 

45:00 

INT 

São Bento/SP 

12 - Mizael de Almeida 

2 - Anderson Moreira da Silva 

21:00 

2T 

São Bento/SP 

16 - Erick Luis Palma dos Santos 

9 - Jheimy da Silva Carvalho 

21:00 

2T 

São Bento/SP 

15 - Luis Henrique Messias de Souza 

3 - Mareio Marcelo Leite Junior 

30:00 

2T 

Volta Redonda/RJ 

18 - Emerson Oliveira de Almeida 

8 - Roberto Badermann Rebechi 

30:00 

2T 

Volta Redonda/RJ 

19 - Daniel Ribeiro de Jesus 

9 - Joao Carlos de Castro Ferreira 

30:00 

2T 

Volta Redonda/RJ 

20 - Bernardo Vieira de Souza 

10 - Luciano Francisco Paulino 

35:00 

2T 

Volta Redonda/RJ 

15 - William Rodrigues Gonçalves 

7 - Wallisson Luiz Alves Máximo 
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